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mod. RUB/NO - METROPOL-ARISTON 


WINNER - Modd. RUBINO, METROPOL e ARISTON. Apparecchi AM/FM, con gamma onde 
medic da 180 a 580 metri, gamma onde corte da 30 a 80 metri, e ban da onde ultracorte da 85 
a 105 megaeicli. Media frequenxa AM a 468 kc/s, media frequenza FM a 10,7 Me/s. Resa di 

uacita 3 watt. Consumo 38 watt. 

































































































